Outcome 


SOE 5Е10ЕОа 
Baystate Medical Center 


HVCC/STICU HAPI 2+ Rate 
PRE-INTERVENTION 


ur 


25 


POST- 
INTERVENTION 


20 


15 


HAPI 2+ Rate 


10 


0 


02 CY 2022 03 CY 2022 04 CY 2022 01 СҮ 2023 02 CY 2023 
а HVCC/STICU 2+ HAPI Rate 26.67 12.50 7.69 14.29 


(Evidence SE10EOa-3, HVCC/STICU HAPI 2+ Rate) 


